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。 做 公司 有 鉴 从 斯 ， 自 去 春 始 
,法 行 [插入 电 问答 时 刊 ] ,和 
以 问答 与 节目 需 主 ， 后 需 接 受 
读者 之 要 求 ， , 渐 忒 增加 实用 文 
字 ， 人 受 社会 欢迎 。 惟 以 篇 幅 
有 限 ，” 不 家 储量 增加 ， 丈 需 泪 
感 。 是 以 经 考 感 之 后 ， ” 次 目 
年 起 扩大 篇 幅 ， ,增加 实用 文字 
” 而 问答 及 全 国 播音 和 节目， 仍 
释 炉 刊 人 ， 以 代办 之 需要 下 
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( 茂 扰 粮 电 间 答 芝 刊 廿 四 期 ) 二 
(第 六 章 ) 2 
放大 器 之 另 件 
配合 储 电 器 之 数值 较 大 ; 构 01 粉 法 ， 但 奥 屏 同 路 内 电阻 ， ZN 
均 有 关 傈 也 。 - 
。 检 波 器 后 信 第 一 级 低 连 率 放大 器 ， 用 储 电 器 包 阻 配合 ， 普通 三 毅 放 大 器 ，、 
已 足以 还 用 分 气 管 。 第 二 狼 杰 用 储 电 器 及 电 胃 配 合式 ， 未 摘 坟 椎 换 式 或 下 行 式 之 二 
只 中空 管 。 2 
第 蔬 四 图 之 楼 法 ， 成 配 殊 佳 ， 未 角 两 只 中 空 管家 推 撞 式 ， 氛 气管 不 与 之 直 
二 
三 百 估 肌 之 高 压 忆 马 ,已 足以 还 用 放大 器 而 有 除 ， 在 可 能 乱 国 了 ,可 近 
。 必 尝 类 之 代 乙 电 器 "者 完 全 利用 电阻 配 合 ， 则 认 儿 加 禾 更 。 


输出 量 传 至 氛 气 管 
和 坦 节省 高 压 乙 电 起 见 ， 亿 气管 常 违 以 优良 之 渡 波 器 ， :所 气 管 四 题 ， 第 一 章 
已 弹 进 之 奖 ， 叭 与 收 注册 之 迅 接 法 ， 则 本 章 所 欲 讨论 者 也 。 
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输出 算 空 管 之 柱 极 电压 之 磷 换 ， 能 在 三 十 伏 股 至 四 十 伏 股 以 内 堵 ， 划 成 糯 
已 其 佳 。 未 航 惧 空 管 之 柱 极 电压 ， 须 调整 正确 ， 使 收 影 机 在 未 调谐 哇 与 已 阐 谐 时 俱 
能 发 光 (GIow) 也 。 调谐 时 ? 草 | 发光 之 吾 允 , 依 来 电 之 强 弱 而 改 笋 ;来电 交 时 ”光度 亦 
。“ 强 ， 来 电 能 时 光度 亦 弱 。 输 出 混合 阻力 不 得 少 於 二 千 欧 姆 他 点 所 当 注 意 者 ， 即 反 、~ 
7 像 (Negative Image) 是 也 o 








芭 : 集 
正 像 与 反 像 (NegativeImage) 之 关 傈 ， 攻 者 对 於 照相 机 中 所 见 之 底片 上 形 
二 像 ， 当 能 明 歇 余 o 底片 上 所 见 之 像 ， 和 与 原 像 遂 相反 ， 白 者 殖 黑 ， 扣 者 般 白 ， 普 通 收 
影 机 常 发 生 若是 之 形 像 ， 是 须 届 法 刍 正 之 。 


假设 一 只 收 影 机 第 一 航 低 过 率 放大 器 符 储 电器 电阻 配合 ， 第 二 儿 低 过 率 
放大 器 入 帮 压 器 配合 ” 者 是 旭 检 波 凌 空 管 之 屏 极 电流 ， 让 和 与 办 出 黄 空 管 之 屏 极 电流 
“外 反 。 车 雨 镑 俱 仿 释 历 器 配合 ” 则 雨 志 流 之 方向 通 相同 。 


正厅 电流 方向 之 必要 
低 过 过 各 上航 之 电流 廊 向 若 反 相 ， 在 托 综 电 收 埋 柚 中 阳 之 ， 扰 关 重要 :但 在 
无 粮 电 收 影 机 中 ， 正 俱 电 流 方 向 ， 共 并 重要 也 。 本 章 首 段 所 壕 ， 利 用 柱 漏 阻 检 波 法 
2 则 屏 极 电流 减低 ， 利 用 屏 极 矮 流 检 波 法 ， 则 屏 极 电流 卉 大 。 因 检 波 法 之 不 同 : 故 
所 得 影像 ， 亦 有 正 反 之 区 别 。 


普通 收 影 机 ， 和 常用 屏 极 矫 流 器 ， 币 以 三 地 电 租 俩 电器 配合 放大 器 ， 则 所 得 
景 像 ， 定 属 正确 。 考 用 枉 漏 检 波 法 ” 则 俭 出 回路 内 ”出 可 添上 或 减 去 电 胃 储 电器 
-配合 器 一 般 


”和 著 低 通 率 问 路 内 ， ,是 以 天 友 器 ; ， 旭 亚 换 初 航 涵 图 或 丈 航 称 圈 之 接头 ， 自 能 
疙 区 估 和 正 信也 《但 科 各 实 关 概 不 能 问 耻 俱 沿 ) "者 民 术 发现 区 像 则 傅 昭 
上 法 之 更 换 ， 当 兹 使 之 攻 怖 正 像 。 
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| 未- 小 的 : 秘 歌 - 

二 这 要 之 一 时 和 有 二 大 过 人 出 人 
-更 ， 则 冰 于 实 光 能 解决 妇 。 

输出 回 路 内 二 过 以 换 向 开关 ， ;区 收 影 本 可 郁 全 收音 机 ， ; 将 亿 所管 和 上 不 用 


人 队 和 用 明 芝 妈 玫 中 只 来 用 划 从 和 之 祝 攻 ， 负 有 辑 太 之 负 守 但 。 痪 
向 并 关上。 ; 须 附带 此 设 雷 也 












(第 七 章 ) 2 
夕 少 电 活 动 影 台 (Tele-Cinema) ,和 与 有 声优 烷 电影 (Teie- no 
- 扰 称 电 活 动 影 戏 之 发 明 ， 乃 电 珊 学 之 一 大 进步 也 。 。 德国 人 民 夺 於 该 种 新 性 
明之 科学 极其 注意 " 在 柏林 地 方 ， 则 将 有 内 趣 之 事 足 ， 厌 电视 术 传 播 之 ， 彼 等 深 
”知人 钨 烷 电 传 静 影 贼 (Television flm) ， 守 优 膀 共 无 入 电 傅 趴 (Living Image)? 但 
他 各 国 ， 则 具 不 同 之 必 理 也 。 < 

具 氏 对 认 扰 乏 电 倩 政 照 相 ， 全 有 一 度 之 发 明 ， 但 以 科学 立场 ( 二 

Standpoint) 冕 之 ， 扰 太 电 活动 影 戏 ， 实 铸 进 步 之 可 言 。 德 人 旭 反 是 ， 先 从 撼 称 电 导 
传播 照片 着 手 ， 人 o 好 
最 和 之 进步 
倩 适 可 见 透 明 照 片 (Visual transparency ) ， 伙 后 无 线 电 活动 影 族 〈Tele- 当 
cinematography) 帮 纺 发 明 ， 原理 中 小 不 无 进步 之 意 也 。 漂 
传 迁 透明 物 像 ， 手 鞘 容易 ， 因 光 可 能 完 至 绝 肖 ,而 丰 光 管 杰 易 丰 受 天 家 之 
光 和 烷 :不致 发 生 者 何 之 困 交 也 
传播 乱 声 影片 : 猎 无 价值 ， 又 无 改良 之 希望 ， 傅 播 有 部 影片 ， ， 则 另 - .种 新 


人 交 


事业 也 


有 人 声 影 片 之 仙 明 油 

有 疡 影片 ， 与 普通 影片 相同 ， 其 毛 称 上 有 梯 阶 形 之 横 光 影 ， 所 以 代表 声浪 
了 籽 。 梯 阶 形 之 横 光 影 ， 坊 光 烷 所 映射 ， 其 透射 之 光 粮 ， 落 在 感光 管 上 ， :而 发 出 波 副 
之 电流 ， 烃 过 放大 器 合 ， 朗 可 球 用 扬声器 而 人 发声 ， 故 称 之 有 没 电 影 区 

2 倩 甫 有 疡 电影 影像 之 方法 > 与 普通 电视 法 相同 ， 印 将 倩影 之 物体 ， 以 野 有 
螺旋 式 小 孔 之 圆 般 显明 之 在 收 影 机 上 出 用 同样 圆 盘 奥 氢 气管 接收 之 ， 所 发 声音 一 
(〈 即 上 述 之 梯 阶 形 之 横 光 影 ) 旭 另 用 感光 管 拾取 之 ， ， 直 是 织 理 奥 影 像 ， 四 本 本 用 有 委 


四 或 扰 乏 电 傅 播 之 。. 
利用 收 影 机 之 器 械 、 
播 适 有 了 党 优 称 电 影 之 方法 ， 和 与 播 选 乱 记 电影 之 方法 ， 完 全 相同 而 接收 运 
机 件 又 属相 同 ， 唯 底片 之 影像 ， 须 探 用 适宜 认 播 运 者 ， : 例如 枯 部 或 局 部 ， 在 播 返 较 “ 
“大 之 县 像 时 ，( 如 辣 具 或 藤 赛 等 ) 旭 所 得 之 结果 不 甚 精密， 因 现 时 所 用 之 九 千 过 羔 < 
， -过 率 ， 仅 能 通 宜 於 赤 小 景 像 ， 欲 传 甚大 之 景 像 不 得 不 做 婴 日 担 o 
最 初 之 扰 粮 电影 入 ” 倩影 者 坐 认 传 光 器 之 前 ， 其 形 像 与 言 佣 ， 2 
人 ” 自 有 汤 无 称 电 影 发 明 后 ， 期 运用 隆 更 昂 巧 妙 妇 o 
(第 二 章 未 完 ) 


二 第 三 戎 全 全 二 和 月 = 有 动 
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年 于 突 名 思 者 日 末 ”而 凡 让 疫 青 提 之 有 洁 吧 有 特 丈 负 还 * 在 交 香 抽 中 2 








已 庆 ， 而 发 香 机 中 
电器 < 人 未 探 用 之 。 但 车 
。 地 小 而 价 廉 ， 似 衣 | 色 “能 明 虫 备 电器 之 性 
合 研 究 者 之 各 种 休 | 一 格 ， 和 与 其 使 用 电 古 “ 
。 件 ， 但 耐 电压 都 不 图 之 情形 ， 则 亦 不 难 
强 撩 百 伏 腕 ， 故 呈 猴 得 良好 成 绩 也 。 
机 计 
攻 在 普通 发 射 机 摧 空 管 ， 所 用 之 屏 电压 多 牙 五 条， 朗 600 ，1000;1500 ，2000 
0 。 是 久 整 流 后 所 用 之 储 电 器 ， 须 能 耐 上 述 之 电压 ， 佛 钨 漏 水 或 其 他 爸 


“” 渍 之 现象 8 照 市 上 所 有 之 电 液 式 储 电 器 ， 能 厨 之 实用 电压 震 440 伏 腕 ， 则 须 用 数 只 SN 
本 此 时 之 人 备 电 量 ， 
河 ， 居 二 每 只 之 储 电 最 

叫 联 储 电 器 之 只 数 
贡 三 只 四 再 四 二 估 咬 信 久 他 特 B MI 之 和 六 从中 , 其 实用 电压 优 一 千 三 


百 廿 伏 腊 ， 储 电 量 坟 入 册 法 垃 特 之 三 分 之 一 ?(〔( 即 : 可 66 Mfd) 。 0 长 


“党 使 用 此 种 储 电 器 时 ， 每 因 未 朋克 艾 流 同 路 之 礁 实 电 叭 ， ， 与 储 电器 之 限制 
电压 ?而 生 种 种 困 闪 5 是 己 在 使 用 之 先 ? 须 确 赛 明 瞿 系 路 中 超 峰 电压 (Peak Voltage) 


像 配合 储 电器 了 造 克 指 定之 最 高 耐用 电压 。 但 起 峰 电 压 之 高 低 ,随和 争 路 之 不 同 而 要 
于 杰 碍 多 届 流 加 站 中 之 电 左 才能 表示 者" 往 住 有 超出 之 电 吐 ， 而 全 傅 电 呈报 
者 ， 故 双 於 整流 之 粮 路 ， 亦 麻 研 究 之 。 


人 普通 蜂 流 之 黎 路 欧 有 二 种 ， 如 第 一 回首 ， 在 同 樟 侧 里 器 电 咀 奥 负 谷 之 下 ， 
所 得 之 电压 较 高 ， 是 以 研究 者 入 铎 湾 起 见 ， 多 乐 用 之 。 但 在 此 伍 玫 尝 法 之 下 ， 尤 其 
本 
第 六 页 ( 女 二 年 一 月 五 日 第 一 答 
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(画册 器 ) 


在 用 汞 氛 整 流 管 时 ， 其 超 赃 电 历 特 高 ， ne 
“ 故 扰 经 验 之 旭 ; 往往 贾 站 空 管 生 备 电器 之 允 造 者 ” 角 其 出 品 不 能 耐 所 说 明之 电压 ， 
汪 和 生生 站 和 本 了 ae ai 

xl.41]) o 








古 。 故 所 得 之 和 结果 ， 赤 之 第 -图 粮 
路 圾 面 上 似乎 有 损失 ,实际 上 稚 持 
屠刀 可 和 节省， 而 昔 质 灰 能 优美 也 。 
照 目下 情形 “ 耐 压 四 百 下 十 伏 觅 之 电流 人 备 电 器 ， 丈 易 购 得 ， 如 能 依 改 良 之 ， 
缆 流 粮 路 而 用 之 ， 旭 决 乱 漏 水 或 其 他 困 发 生 之 合 也 。 众 须 注意 其 电压 而 配 恬 通 当 
叮 联 之 数 ， 照 规定 之 性 极 严 接 ，( 如 第 三 圆 ) ， 1 二 示 用 - 共 役 少 重信 二 要 二 所 轩 和 了 
电压 ， 则 非常 可 靠 安 。 
普通 “应 用 表 
储 电 器 之 只 数 串联 和 后 之 容量 
(每 只 需 440 伏 觅 者 ) | 〔( 每 只 需 8Mftd 者 ) 
4.0 素 
2.6 或 2.0 
2.0 或 1.6 
1.6 或 1.83 


若 用 第 二 则 之 整流 称 路 ， :二 
则 跌 达 压 器 之 电 腰 须 略 增高 ， 让 所 2 
涨 一 反 济 图 工 ( 扼 制 粮 团 ) ， 其 建设 二 
费 似 稍 多 ， 然 整流 管 与 储 电 器 之 毒 区 
命 ?可 增加 不 少 ) 且 可 得 更 稳定 之 电 
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汉 












































各 铁 得 较 大 之 信介 量 ， ， 划 可 已 局 

样 数目 者 雨 惠 六 联 用 之 泵 可 。 以 电 液 式 

信守 器 之 价 详 ， 呈 所 用 只 数 之 多 较 贱 

耐 高 压 之 他 种 储 志 器 ， 价 康 而 牺 美 多 奖 

。 凡 吾 宝 验 发 射 机 之 同志 ， 电 一 坛 之 。 

























区 大 昌 启 攻 帮 cone 
请 放 位 走 武 短波 机 


本 刊 的 前 身 [ 振 征 电 间 答 荣 刊 其 时 在 文字 或 问答 方面 , 均 缺 少 短波 的 叙述 ， 
不 通 短 波 的 优点 和 富 藏 ， 实 在 胶 长 波 蕊 倍 ， 是 不 能 不 注意 的 。 值 此 新 年 ， 又 固 本 杂 
“ 苇 诞 日 ， 特 将 此 问题 提出 来 讨论 讨 险 ， 一 旭 换 换 口 味 ， 一 旭 大 家 发 掘 宝藏 ， 将 来 成 
蕊 和 希望， 定 无 止境 。 本 杂 计 此 和 合 多 帮 短 夏收 理 机 播音 机， " 及 各 种 另 件 酸 造 届 配 合 
“ 沪 法 ， 均 将 按 步 就 班 ， 陆 炉 发 表 之 ， 想 亦 帮 者 所 沁 并 也 。 


波长 的 和 围 ， 大 多 可 俱 震 四 种 ， 以 前 视 般 这 距 能 惟一 通报 波长 ， 有 超出 手 
“ 茧 公 尺 者 ， 是 亩 长 波 。 其 次 序 广 括 波长 ， 狗 自 二 百 至 六 百 公 尺 。 短 波 以 现在 各 冲 所 
用 波长 物 势 而 言 ， 均 在 一 百代 尽 以 下 .， 十 公 及 以 上 ， 十 公 尺 以 下 者 ， 傈 在 试验 时代 
; 普通 称 之 信 起 短波 长 " 


在 短波 未 全 发明 以 前 ， 付 末 心理 访 及 村 傣 家 之 者 测 ， 泵 都 以 长 波 全 直 短 波 
”一 如 波 般 长 通报 焉 程 可 念 这 。 其 实 长 波 在 径 济 与 学 了 方面 ， 均 有 很 大 铁 点 , 播 昔 
二 的 电力 及 一 切 竺 常设 办 改 用 ， 均 因 长 波 而 增加 。 


例如 相 Naven 与 Buenos Aires 闻 通 报 ， 用 二 万 公 尺 ， 天 糠 高 一 百 五 十 公 
尽 ， 已 四 于 四 殴 无 特 包 力 办 入 ， 天 称 电 流 五 十 从 配 ， 仅 办 出 二 万 二 千 无 特 ， 其 刻 率 
仅 百 耸 之 五 。 若 用 七 十 五 公 尺 通报 ， 则 天 稳 仅 十 五 到 尺 高 ， 以 五 千 无 特 电 力 术 不， 
天 称 包 流 五 盘 配 ， 得 电力 一 千 大 百 无 特 输出， 其 效力 坟 百 之 三 十 ， 大 移 在 数 千 无 恬 
电 吝 ， 其 电波 即 能 球 绕 地 球 数 三 ， 以 此 可 见 短波 之 种 效 奖 。 


- 光 短波 还 有 类 十 优点 ， 就 是 天 电 的 干 援 不 十 从 影响 ， 且 信 时 很 暂 ， 短 波 用 认 
“志和 地 及 传 影 ， 述 虐 较 长 波 快 三 四 倍 。 且 短波 机 之 列 度 租 ， 其 能 容 不 同 之 波长 ， 较 长 
淡 需 多 收发 机 构造 低 济 ， 更 合 扰 入 电 臻 展 需要 。 一 


不 另 一 方面 讲 ， 有 利 必 有 名 ， ， 短波 日 关 收 车 与 夜间 收音 每 不 相同 ， ， 且 有 


说 到 短波 发 报 的 距 礁 ,不 能 以 长 波 坟 你 准 ， 有 人 售 在 上 壕 两 地 点 试验 ， ”器 … 
本 本 有 入 条 这 1 0 ,000000.000.000.000.000 000 0 售 ， 以 





第 到 页 ( 世 二 于 = se 策 关 乱 ” 











如 ChirvwResdio 


:两 种 ， 地 波 称 地 而 进行 ， 天 波 旭 射 丰 云 雪 合 ”再 释 海 氏 层 之 反射 雨 波 这 程 芷 均 也 
“长 及 天 糠 式样 坑 定 ， 大 狗 长 一 些 的 短波 ， 以 地 波 需 这 ， 短 者 旭 以 天 波 需 速 ， 地 波 
地 形 曲 芝 阻 碍 ， 肖 高 山 深 林 ， 不 易 通 过 = 戎 收获 古 说， 有 比较 有 玉 思 性 网 千 ， 
河流 等 贰 下 者 ， ， 划 地 波 能 和 这 ， ， 才 坟 河流 槛 断 者 ， 则 更 近 。 


[ 

短小 的 地 波 ， 其 禽 地 面 吸收 志 长 波 得 其 ， 放 忆 收音 机 谢 几 这 电 折 ,其 证 
波 之 强度 降落 甚 速 ， 胡瓜 不 能 蓝 半 ， 但 再 事 骨 这 ， 又 可 收 香 ， 此 万 播音 处 向 上 发 射 
之 志波 下 天 空中 所 谓 海 氏 层 反 折 者 也 。 请 并 图 一 ， 在 地 波 所 不 能 及 天 小 越 过 之 一 

” 不 能 收 香 ， 故 名 之 谢 容 静 区 域 (Zone of Silense) 。 至 於 天 波 能 过 之 距 骨 ， 1 
长 月 季 时 日 等 等 而 万 换 ， 大 凡 冬 夜 因 海 氏 层 内 地 面 加 夏 季 日 间 信 高 ， 放 共 出 程 杰 钼 
本 人 ， 






Tasxoxa<xeneEsiagwau 
另 件 及 装配 和 与 用 於 长 波 着 大 有 上 
: 环 同 : 今 把 他 富 在 下 面 ， 大 家 机 和 二 < 


来 讨 重 讨论 。 


先 说 翻 节 部 分 ， 短 波 
波 带 不 过 估 很 小 的 一 部 分 即 征 
十 公 尺 下 一 百 公 尺 ， 故 若 照 长 ” 
小 一 样 ， 亦 用 一 集 翻 节 圈 或 一 
售 储 电器 ， 则 调节 起 来 公 段 波 
长 必 将 位 於 般 度 上 狠 狭 小 的 数 
E 格 中 了 。 故 照 现在 的 趋势 ， 都 
二 -用 规 枚 插 丰 式 综 团 ， 以 配合 不 同 波长 的 ， 其 构造 洋 下 期 。 此 种 称 图 有 粮 在 特 遇 之 胆 ， 








管 ， 亦 有 绕 在 已 壤 芙 空 管 的 腰 管 底 上 ， 和 人 信 关 信 后 村 攻 辣 丰 徽 条 下 和 
径 小 一 些 以 免 与 其 他 粮 路 发 生 配合 就 是 了 。 认 


波 方 面 ， ,olx iMac AAA 柄 风 击 国 、 , 宵 硬 曾 过 通天 用 流民 1 
之 波长 ， 要 位 欠 稻 度 之 数 小 格 中 ， 故 业 条 家 每 每 将 平常 标准 备 志 器 拆 下 数 片 ， 己 减 、 
少 其 容量 而 用 之 ， 或 用 小 型 储 电 器 .00005 者 ，- 一 做 或 雨 只 蓄 习 / 亦 是 一 样 可 用 的 
通常 欲 收 十 五 公 尺 至 一 百 公 尺 之 波长 ， 实 际 上 大 都 用 00014 与 三 个 岩 勾 式 稼 图 ， 不 ， 
过 考 再 嫌 油 节 困 如 ， 而 喜 各 种 波长 在 盘 度 上 均 有 显著 的 分 崔 ， 膛 可 了 照 下 壕 做 法 








第 一 :者 二 生 一 人 有 





0 


了 





ET 本 惫 启 攻 Caas 


第 一 法 ， 使 储 电器 亦 可 挤 换 ， ,每 只 伴 亿 器 之 最 大 届 最 小 容重， 站 合 所 收 之 

范围 ， 普 通 小 型 储 电 器 , 不 是 每 只 都 可 用 ， 亦 闫 走 骏 者 拆 下 数 片 或 用 他 法 校准 
第 三 法 ， 万 用 一 .00014 ”fd 之 可 爸 储 电器 ， 单 用 转动 片 一 与 固定 片 一 ， 其 从 拆 
而 使 二 片 之 距 见 可 以 移动 ， 这 近 如 意 ， 以 肥 号 要 於 帖 上 ， 以 便 楼 收 何 种 波长 毁 
之 用 。 第 三 法 ， 邹 用 二 焦 可 赤 储 电器 利 联 ， 若 其 容量 均 估 .0001, 划 彼此 疯 节 ， 亦 能 
用 裕 如 妖 。 其 他 一 法 ， 乃 用 可 磷 诱 潮 牵 称 图 ， 如 所 收 波长 乞 围 较 大 ， 则 增加 与 可 
信和 器 站 针 称 图 之 图 数 ， 否则 沽 少 " 















天 
; 须 随 试验 得 来 。 5 


” 。。 准 已 就 验 有 效 之 收 得 机 ， 下 期 另 有 专 载 ， 人 不 移 沁 ,至 庆 世界 短波 播 靖 
电 吾 表 ,已 缮 载 无 禾 电 间 答 驼 刊 ， 第 症 一 期 及 廿 三 期 ， 请 大 阅 之 可 也 。 


> 二 
不 申 
“了 “， 
的 


2 








二 





如 有 划 狗 帮 Am) 多 图 和 振动 钢 片 ， 最 这 6" ， 最 近 4 nj， 因 乱 在 猴 圈 下 的 强 























在 未 写 正 文 久 前 须 先 声明 一 下 : 作 此 文 ， 下 直人 和 通用 中 国信 不 清 和 
和 合 : 信 口 几 黄 ， 大 使 破坏 ， 这 背 提倡 宗旨 ， 结果 ， 养 成 了 崇拜 外 货 ， 国 货 汪 销 ， 
大 日 增 ， 过 是 非常 可 痛 的 。 现 在 各 就 将 经 过 的 ， 向 读者 报告 ， 想 不 遭 拒 筷 曲 "各 
买 到 " 上海 乱 粮 电 公 司 国货 喇叭 一 只 ， 在 该 公司 坛 划 很 稳 亮 ， 至 册 泥 百 里 葛 贡 如 
叫 ， 轼 区 简 不 如 ， 中 用 喇叭 和 合 的 较 昔 条 旋 动 也 不 能 增 音 。 此 时 ， 理 决 计 各 出 ， 
再 试验 ， 即 发 现 扩 香 纸 盘 拉克 下 之 钢 片 太 寿 ， (有 1 多 些 厚 ;以 外 货 喇 吸 坟 


用 等 腰 底 鞋 的 榭 腰 ， 强力 不 能 使 委 圈 和 振动 片 其 近 ， 或 甚 带 ， 旺 钢 片 一 厚 ， 流 区 
这 ， 当 和 然 发 声 不 高 (在 距 派 百 里 试 验 ? 钢 片 生 称 圈 之 距 需 ln ， 卫 最 高 ， 在 上 
术 近 ， 要 发 沙 剖 ) ?所 以 在 粽 图 下 之 强 动 物 ， 进退 必 须 基 是 震 活 ， ” 以 便 通 合 本 外 进 
应 用 ， 决 不 是 潍 了 东西 ， 专 供 本 塌 应 用 的 ， 过 或 者 是 驱 造 者 的 大 意 虽 。 再 有 所 
久 磁 外 不 作 T 形 ， 而 成 V 形 ， 因 乱 V 形 的 碑 ， 科 向 放射 ， 效 力 铠 也 要 类 一 点 ? 
看 的 ;上海 扰 粽 电 公司 喇叭 ， 已 既 改 良好 ， 跌 然 不 及 外 货 : 但 是 发 音 很 好 ， 不 狼 
废物 ， 希望 该 公司 速 起 改良 ， 著者 提倡 琨 ， 浊 就 是 ， 提倡 之 后 得 到 合 病 ， 笑 造 者 加 
饭 改 和 急 的 意思 ， 借 中 国 无 迷 电 第 一 均 的 开始 ， SS 
善 国货 的 信 针 。 2 


二 21)12,19 轩 怪 勤 著 认 试验 宝 

锻 者 因 攻 准 业 依 研 先 家 之 一 芭 庆 国产 员 造 上 于 指 当代 国庆 办 我 因 兴 
阅 君 能 将 改良 点 给 图 发 表 则 更 感 

各界 如 有 re 2 


雪 | 荆 在 生 TESTEEETE 雪 | 医 当 丘 









(一 ) 本 厅 诗 发 行 伊始 对 基 三 稿 排 印 方面 或 有 未 革 善 碟 雍 希 北 先进 是 衣 
购 数 以 页 改 良 实 居 至 幸 
(全 ) 本 条 蒜 第 一 答 第 一 期 出 版 时 通 奉 元 旦 假期 故 大 十 二 月 三 十 -日 各 
分 寄 粮 稿 时 期 非常 但 促 从 有 新 闻 钢 图 等 不 及 赶 太 将 认 下 期 付 刊 之 





省 和 让 人 CE 由 二 

















电 园 轨 钳 区 jchnRsaio 


; 傅 训 器 (俗称 话 简 ， 西 名 Wiseniloasy 通 以 金属 乏 ， 联 已 电池， 能 将 甲 切 “ 
租 响 倩 过 臣 乙 七 ， 普 通 有 粽 电话 ， 都 辐 之 以 应 用 。 然 粽 电话 中 几 不 屯 称 以 播 违 ， 
伟 声 之 法 ， 与 有 狠 电 话 亦 相同 。 先 由 传声器 章 以 金属 综 ， ER 》 
合 射 播 认 空中 ， ” 再 由 收音 机 收 区 之 。 


至 放 信 吉 吕 在 有 粮 电 话 中 ,征求 其 传 胡 急 但 即 可 ， 划 不 十 牙 主客。 然 应 用 
於 广 播 ， 留 吉 片 ， 有 声 电 影 ， 及 公共 场所 演讲 等 事业 ， 则 差 之 毫 厘 失 之 千 里 ， 非 杰 
因 研 究 不 可 ， 认 是 传声器 之 构造 ， 精 仁 求 精 日 新 月 如 ， 而 其 最 要 之 务 ， 坊 局 噶 他人 备 
。 傅 声 而 不 拓 趴 是 也 。 现 代 传世 器 之 发 明 ， 种 类 世 多 ， 而 普通 应 用 者 则 不 外 下 列 数 


圆 一 圆 二 租 普 通 单 鱼 
央 情 傅 研 器 之 雨 种 ， 在 第 一 间 
中 工 需 关 弄 膜 片 ， 策 作者 电 伍 
者 。 第 二 图 中 旭 膜 片 1 大 多 埋 
金属 片 ， 普 适用 铝 质 ， 取 其 量 
到 质 罕 且 不 易 生 鲍 也 。 此 二 种 
之 构造 号 不 同 ， 但 其 功用 相 若 
,不通 疾 一 者 之 膜 片 不 及 圆 二 
“者 之 坚固 耐用 耳 。 





图 三 赵 色 钮 痰 导 式 ， 乱 
” 播 理 事业 及 留 声 唱 片 厂 所 探 用 
者 ， 膜 片 大 都 用 极 薄 之 钢 ， 钩 
千 分 之 二 英寸 厚 ， 在 中 心 与 迪 
导 捷 角 之 碟 ;- 雏 以 金 质 : 以 境 
加 其 遵 电 人 性 。 其 优点 往 震 敏 侈 
像 扶 ， 惟 稍 有 训导 噪 整 。 


《( 国 吊 轴 ) 











(于 1 器 ) 





衬 





状 三 2 
图 四 乱 德 国 查 滋 氏 式 ， Fn 












让 7 四 者 序 局 可 尼 迁 氏 式 ， 其 外 过 都 用 大 理 石 遇 ， 雨 
省 | 第 端 有 焉 电极 2 3, 中间 盛 以 痰 导 ， 而 以 橡皮 蒙 之 作 膜 三 

二 | 四“ “。 此 式 传 萄 器 不 县 小 震动 ， 而 尖 居 噪声 校 小， 惟 膜 

革 片 有 了 时 间 性 ， 其 忌 潮 混 ， 香 质 与 狠 敏 度 则 其 储 。 
人 日 纱 才 ， 
图 五 乃 电 磁 助 力 式 传声器 Dynamic Micro- 

phone ， 其 构造 与 电磁 助力 式 揭 双 器 (喇叭 ) 完全 相 

同 ， 惟 香 圈 两 丁 须 有 相当 重量 ， 以 通 合 各 种 昔 嵌 耳 

”音质 倚 佳 ， 但 易 受 电 毛 之 感应 。 志 

: 图 夫 震 带 式 传声器 (Pand Microphone) ， 乃 德国 得 力 风 根 出 品 ， 图 中 1 息 
了 永 欠 磁铁 ， 甲 乙 需 金属 带 ， 由 雇 浪 而 振 励 此 带 ， 此 带 切 永 久 磁 绒 间 之 磁力 粮 ,而 得 二 
二 高低 不 同 之 电压 。 钢 在 美国 亦 仿造 一 种 ， 但 不 用 永久 克 钱 ， 乃 用 助力 式 磁 铁 者 * 形 三 
。 ” 式 鼓 小， 其 原理 妈 同 。 
民 图 七 吉 储 电 式 传声器 (Condenser WE 总 
phone) ， 美国 最 得 普及 ， 0 
过 上 师 多， 音阶 完 至 ， 香 质 清漆 ,位置 不 论 ， 传 声 圳 敏 
学 而 不 失 趴 。 惟 其 忌 潮气 ， 一 浑 局 
攻 潮 则 灰 世 大 起 。 其 第 一 儿 搞 大 | 洒 
光 “ 须 装置 极 近 。 帮 中 2 坊 背 板 ， 二 
二 其 面 极 平 ， 其 前 1 人 需 薄 膜 ， 普 
攻 通 些 用 各 铝 (Duralauminum) 规 
内 之 ， 其 厚薄 欧 万 从 之 十 八 至 十 








< 五 英寸 ， 奥 朝 板 之 距 多 杰 如 之 
成- 可 列 信 电器。 秋 志 浪 之 振动 ， 歼 更 售 电 量 而 生 包 之 黎 化 
。。 ， 禄 忆 数 航 提 大 用 可逆 。 浴室 千 情形 如 图 。 


第 一 期 ( 世 三 年 一 月 于 有 第 二 三 


























皇 留 声 机 每 分 钙 旋 赎 数 ， 当 然 要 用 镶 
表 永 数 ， 不 过 此 率 芝 出 平 意 笠 ， 一 片 轩 

量 故 板 亦 可 以 测量 ， 你 看 梭 奇 不 能 奇 ， 天 

二 下 腿 此 的 奇 事 正 多 着 ， 人 定 腾 天 ， 所 在 

和 要 看 我 们 智力 用 到 如 回程 度 而 已 。 

本 题 所 用 定 速 器 之 椿 造 ， 显 需 简 

覃 ， 仅 用 东 板 一 ， 上 面 以 黑 休 (如 第 





一 第 三 第 三 圆 ) ， 休 数 昌 下 烈 公式 算得 
,做 好 和 合 贰 认 畏 船上 ， 党 快慢 钢 饰 至 而 
片 之 黑 休 ， 观 老 不 动 蛙 ， 其 每 俱 锁 之 精 
数 ， 即 替代 式 中 预定 之 值 ， 公 式 如 下 。 
(时 休 或 自体 数 ) = 
式 所 用 交流 沁 灯 之 明达 )X120 
x( 预 定 起 胡 人 每 分 甸 邱 数 ) 
例 ; 发 预定 转盘 每 分 尔 共 七 十 八 转 ( 普 
通 留 贡 机 转 数 ， 每 分 锁 移 自 七 十 二 至 元 





时 十 二 情 ) 在 上 海 所 用 包 恰 之 过 李 人 篇 50 
《部 交 流 每 秒 五 十 过 ) 代 入 上 式 得 

和 二 三 天 2 宇 三 17 全 

晃 图 一 ， 如 将 此 圆 片 必 於 留 融 机 转 楼 上 EPE 
:快慢 人 针 调 和 节 至 黑人 条 不 支 时 ， 则 转盘 每 
分 血 部 乱 七 十 八 转 。 


- 用 法 ;加 盘 转 时 须 久 电 光照 之 (站 
二 流 电 从 不 适用 ) 稻 之 体 数 须 摆 奥 电 源 过 
。 率 相 同 者 用 之 。 


委 第 十 四 页 < 下 三 年 

























-本 本 本 古 古 TO 
”人 和 何 外 应 接 偿 路 储 电 器 


二 -新 近 舶 来 收音 机 对， 用 傍 路 储 电 器 的 地 方 很 多 ， 修理 收 昔 楼 的 ， 倘 然 了 
汪 虹 他 的 用 涂 生 天 保 ”有 时 竟 查 不 出 收 香 凤 的 原因 ， 所 以 将 他 的 情形 ， 介 癌 给 各 位 
一 想 很 炊 迎 的 。 

在 收音 穆 路 中 的 高 遇 率 电流 或 低 尝 率 电 流 ， 均 有 其 一 定 路 径 ， 在 回路 中 
混 阻力 ， 固 胜 司 小 悉 好 ， 爷 其 惕 行 ， 而 其 不 应 通行 的 回路 ， 须 用 特别 装置 以 制 正 
, 务 使 高 届 率 低 尝 率 之 电流 有 显明 界限 不致 彼此 刘 流 。 









第 -图 乃 表 示 - EC 车 二 本 
沈 路 储 电 器 之 用 论 高 过 
医 高 肖 尝 放大 旁 路 
率 放大 和 粮 路 者 ， 其 效果 RRT 二 高 国企 K 扣 人 
CI 一 调 鉴 可 缕 储 仙 器 





可 夫 加 去 敏 度 ， 容量 狗 


C 三 :006 MTD 
需 固 定式 :006 Mfde 区 玫 储 志 器 


3 











半音 质 。 
在 检 波 器 与 第 一 狗 低 过 这 放大 中 间 ， 用 两 公 旁 路 人 备 电 器 ， 请 阅 图 三 ，C 需 = 
.0005 Mfd 者 ， 使 高 明 这 电流 不 流 丰 低 遇 率 寿 压 器 及 电池 等 。C4 得 1 Mfd 者 : 须 能 。 
耐 受 二 百 伏 腕 ， 一 头 搂 基 乙 电 正 极 ， 他 
端 接 乙 电 负极 ， 使 低 遇 率 电流 锡 流 乱 阻 
” 其 作用 与 第 三 图 同 。 





第 二 图 ) 
( 低 昌 礁 放 大 和 劳 路 储 志 器 之 > 接 法 ) 
工 一 低音 率 绞 压 器 
CEILSIFD 至 3 MTFD 旁 路 散 志 器 








(第 三 图 ) 二 

(以 波 劳 路 储 电 器 之 接 法 ) -3 

C 一 :0005- 了 下 六 了 OILMNMFD X 

了 三 估 间 梧 堪 呈 呈 二 

以 上 三 圆 疙 最 普 攻 斯 应用 者 ， :加 六 有 六 牛 二 全 玉 捕 和 要 下 < 人 入 用 省 ，、 
不 扰 一 坛 ， ; 当 昂 其 效果 也 。 








二 和 TEST 




























各 式 攻 ， 过 性 入 
称 电 回答 革 剧 ) 
第 十 章 ) 

屏 极 混合 阻力 


洲 
一 洗 


权 > 他 的 数值 是 等 论 
屏 达 吴 避 交 
”十 屏 管 苔 缕 换 而 产生 的 尿 蔚 流 红 


第 一 点 我 个 机灵 清 楚 ， 就 是 屏 醚 竟 合 电阻 的 意义 ， 是 要 阻止 屏 流 释 更 的 ， 





五 ( 甲 ) 的 曲 入 ，( 见 钨 称 电 间 苔 旬刊 第 此 一 期 ) 术 电压 用 负 十 伏 腊 ， 屏 电压 用 一 百 伏 
脱 : 如 点 着 示 ,稳定 屏 流 是 一 .四 份 盘 瑟 ， 或 0014 条 配 。 那 未 过 时 候 屏 极 直 流 


R = 于 =z 也 =71,000 欧 姆 ;( 多 数 ) 
但 是 党 屏 压 钾 九 十 天 伏 晚 (C 点 ) 和 更 至 一 百 O 四 伏 胸 (了 点 ) 时 ， 屏 流 和 从 
一 菇 盘 配 (C 点 ) 楼 至 一 :四 惫 从 配 (E 点 ) ， 故 伙 所 实 数 公 一 .四 减 一" 一 等 认 
. 三 癸 盘 配 ， 过 样 屏 极 混 合 阻力 等 认 
ED 二 DoM506=27,000 欧 姆 ( 移 数 ) 


这 4 全 失 配 即 0 .0014 盘 醒 p 1 份 胡 到 ， 妆 0.0011 盘 配 ) 。 
屏 葡 襄 合 阻力 ， 有 时 亦 叫做 屏 极 交流 电阻 ， 不 台 有 时 很 不 幸 ， 有 人 简称 他 


电压 而 释 的 ， 所 以 我 们 说 到 的 上 时候 ， 非 同时 诗 明 在 何 种 情况 之 下 不 可 。 璧 如 427 式 





因 怖 趴 低 管 屏 电流 的 禾 换 ， 在 使 用 时 是 很 有 关 傈 的 ， 所 以 我 们 对 大 屏 电压 
胡 吹 ， 与 由 此 圭 而 产生 屏 电 学 的 比率 ， ” 非 男 察 不 可 ， 间作 玉生 仆人 生 证 人 会 证 人 吉 


芮 空 管 ， 在 屏 电 肘 妃 十 伏 腊 ， 桶 电压 负 坟 伏 脱 降 ， 屏 极 混 合 阻力 是 伍 ;)000 欧 姆 。 和 党- 
压 在 一 百代 十 伏 殉 ， 橘 电厂 需 十 三 个 牢 负 伏 腊 时 ， 那 窗 屏 酸 混 合 电阻 同 仿 9)000 
葬 。 。 故 肉 有 在 上 述 情形 之 下 《就 是 屏 电压 需 一 百 伏 脱 ， ， 福 电 码 乱 贷 士 伏 胶 ) 屏 极 ， 
0 “ 照 上 面具 起 来 * 碾 多 癌 合 朋 力 品 受 形 惨 奥 福 层 而 履 


_ 奥 盟 止 自己 电池 产生 因 止 直流 的 屏 串 直流 租 力 不 同 。 摘 句 疾 壕 就 屏 区 直 流 阻 力 
“， 万 在 概 回 路 中 其 电 讯 电 胜 评 ， 控 制 屏 回 阁 各 止 电流 兰 ， 屏 掀 混 合 阻力 是 在 要 匠 已 “ 
受 电 读 电 肘 骨 ,控制 屏 回 路 释 动 电流 者 ， 故 僵 者 四 前 者 更 重要 。 试 潜 网 如 下 ， 如 国 


符 屏 极 电阻 ， 那 是 稻 对 钳 淡 的 。 巧 旦 示 有 一 点 ， 过 职 个 数值 ， 寺 是 要 随 屏 电 压 生 柱 











? 使 屏 电 流 磷 更 生 大 合 好 ， 蓉 空 管 的 互 潮 力 (平常 用 Gm 表示 ) ， 就 是 表明 指定 术 电 一 








田力 昌 了 o 过 屏 极 混合 阻力 的 数值 亲 拓 是 扣 屏 三 负 除 三 的 下 队 ? 屏 电 历 奥 福 榴 汪 
雪 压 ， 桶 极 将 腿 的 大 小 来 决定 的 ， 当 攻 术 极 揭 屏 极 的 距 肉 ， 旨 乱 大 关 傈 ， : 至 於 如 何 
和 量 得 此 数 ， 请 群 第 十 二 与 第 十 三 两 章 。 


(第 二 
民生 管 二 全 
放大 管 最 重要 的 任务 ， 就 是 杰 使 接 锥 极 的 小 盔 吉 电 压 ， , 在 不 失 中 范围 办“ 





恶 磷 换 中 能 有 多 少 屏 电 流 禾 动 ， 以 定 提 空 管 好 雯 的 。 互 导 的 互 字 : 是 表明 才 个 煌 值 
当 芯 杨 鳞 与 屏 醚 沟 有 了 关 傈 的 意思 ， 轩 字 是 表明 过 个 数值 是 电流 奥 电 压 的 比 数 而 已 
电 渤 力 香 位 [ 江 JMho 亦 即 阻力 单位 欧姆 的 例 娄 。 四 
由 柱 压 而 生 的 屏 电流 释 换 

芙 空 管 互 潮 力 (Gm) = 用 以 产生 上 项 屏 流 县 换 的 栅 电 有 压 枉 谢 训 

在 平常 世 路 中 “， 一 极 电 流 磷 换 与 另 一 极 电 压 磷 换 的 比率 ， 生 之 忆 者 泛 
(Transconductance) ， 烙 半 一 字 大 都 用 认 工 程 学 论 妇 中， 不 车 互 遵 之 普通 ， 故 以 化“ 
用 互 遵 估 是 。 凑 六 辕 五 ( 乙 ) 我 们 可 以 明史 二 Be _I 曲 牧 所 代表 的 其 空 党 ， 能 以 从 
负 天 到 负 十 四 伏 觅 权 电 压 达 换 ， 来 产生 从 零 到 四 个 侍从 从 配 的 屏 电流 克 换 ，( 如 本 奥 : 
玫 点 所 示 ) 。 换 名 话说， 就 是 用 八 伏 腕 柱 电 压 和 爸 换 ， 林 直 生 中 个 千 二 多 列 评估 














， 盘 配 的 屏 电 流 释 换 ， 故 互 前 力 篱 


沈 

互 卉 力 (Ga 三 9 一 = 0 ， 本 寺 

或 560 贡 资 。 

互 潮 力 亦 可 由 放大 傈 数 与 屏 极 混合 阻力 之 比率 而 求 得 ， 其 理由 如 下 ， 
放大 傈 数 必 一 看 和 关 和 估 人 


屏 极 总 合 阻力 RDP= es 二 (2) 地 


2 


故 等 认 第 一 式 外 第 一式 除 ， 从 雨 式 中 各 多 去 从 子 得 、 


本 屏 电 流 科 换 
RP “ 屏 电 翘 变 换 


此 式 与 上 述 凌 空 管 互 导 力 同 ， 是 以 


对 状 RN 交 
互 潮 力 (Gm) 一 天 同 路 混合 阴 力 ,KRP) 









楼 II 
作 放 大 之 昌 窑 管 ， 互 潮 力 数值 当然 已 天 全 经 济 ， 不 我 们 此 匀 和 一 员 管 

的 时 候 ” 必须 在 他 同一 用 庆 且 租 似 特 性 之 下 来 比较 的 。 

坛 举 一 网， 辟 如 427 式 中 空 管用 作 放大 ， ” 屏 压 篇 一 百 三 十 五 伏 脱 ， ) 那 么 瑟 


检 坟 一 千 粉 并。420 式 昌 空 管 ， 他 本 来 的 设计 ， 完 全 是 做 输出 工 李 管用 的 ， 当 其 
压 奥 上 济 相 同时 ， 他 的 互 潮 力 仅 五 百 二 十 五 个 斯 汇 ， 但 是 420 式 深 空 管 ， 当 负荷 


低 管 ， 那 就 只 有 八 十 胡 无 特 了 。 
莫 空 管 的 互 潮 力 要 随 其 用 度 而 释 更 ， 假 使 中 有 看 到 同 式 笠 的 两 只 芙 空 管 ， 
未 几 究 用 途 情形 ， 一 只 互 壮 力 怠 大 的 ， 也 不 能 以 需 就 是 好 的 。 我 们 要 拿 互 壮 力 数值 


讲 到 。 因 篇 互 六 力 对 於 屏 极 电阻 有 关 傈 ”而 屏 极 电阻 陷 情 电压 而 爸 动 的 ， 所 以 襄 
互 壮 率 的 时 候 ， 必须 将 试 骏 时 所 用 的 屏 电压 说 出 ， 否 则 是 毫 然 意 闵 的 。 






































































整 得 当 ， 输 和 电力 足够 的 时 候 ， 不 拓 芙 的 电力 可 至 一 百 十 从 天 特 ， 至 於 427 式 其 


全 


攻 和 二 二 忆 二 信 计 工作 下 玉 比 这 > 地 夫 忆 有 尖 十， 二 生 表征 下 
















OIC 
活 乓 雷 线 路 图 两 百 种 


1 ( 苇 扰 镶 电 间 答 荣 刊 ) 


第 作 士 王 图 乃 一 超 等 再 生 力 式 收 埋 机 ， 设 装置 使 用 均 能 合宜 ， 得 收 很 多 
二 首 。 此 机 用 二 环 状 天 线 ， 用 -- .00046 Mfd 可 履 储 电器 间接 之 o 工 与 志 I 均 坟 峰 房 
籽 圈 ， 工 需 一 千 五 百 图 ，LI1 起 一 千 二 百 天 十 图 才 ， 雨 甚 跨 搂 .004 Mfd 储 电 器 Co 
一 屏 同 路 中 双 接 一 磷 动 波长 

器 以 调节 再 生 力 ， 耻 人 简 雨 
”时 亦 可 省 去 ， 则 须 试 验 之 
“ “此 种 收 香 机 装 成 之 后， 
者 发 生 尖 吊 声 ， 其 原因 居 
人 备 电器 C 容 量 过 天 所 和 致 ， 
著 能 减 小 至 相当 容量 即 铸 
此 鲜 。 


让 - 


要 














二 ee 
下。 此 称 路 共 seassaeese 


基 乙 点 之 处 。 至 认 天 糠 
” 长短， 普通 以 五 韦 民 需 
最 宜 。 























须 一 百 圈 以 上 。 两 R 态 
表 两 术 漏 ， 须 用 可 区 式 
， 自 1TMeg 至 10Meg 者 
o G 万 翻 节 储 电器 ， 可 用 
3021 号 者 o 此 碟 所 
乙 电 有 压 较 大 ， 2 锡 自 九 十 
伏 股 炎 至 一 百 五 十 者 需 合 
烙 :所 用 其 空 管 之 趴 空 度 
宜 高 ， 换 慎之 即 用 放大 式 
(如 401 A 式 ) ， 旭 艺 果 





DR 
ER 





非 二 第- 一 记 下 上 


SEA ee > 





二 咖 轴 强 有 本 RE 


(露出 十 六 路) 


2 点 时 ， 2 丧 酉 尖 诚 光 证 
通 再 生 式 ， 考 用 作 超 等 
再 生 力 式 则 下 可 接 於 

工 不 ， 同时 取消 所 接地 
迎 ， 如 虚 烷 所 示 "可 区 
储 电 器 CI 用 十 七 片 或 
二 十 一 片 均 可 杠 漏 电 
阻 R 需 可 帮 式 ， 和 从 一 兆 
欧姆 ,(L Meg) 至 干 兆 欧 
姆 (10 Meg)。 此 机 者 善 





Sn 








芭 


二 


0 


上 海星 加 坡 路 12 号 普 丛 纸 各 公司 陈 明 全 
(1 并 ) 。 。 自 贞 矿 石 机 收 波长 长 一 些 之 播音 ， 一 百 驼 特 者 其 吻 分 清 ， 惟 XGAH 播 
时 香 常 有 西 乐 混入 ， 未 知 有 何 条 救 琅 法 。 


人 答 ) 因 XGAH 之 波长 与 播 西 乐 之 波长 其 近 ， 故 易 混 大 ， 磺 石 机 然 办 法 。P 


〈2 问 ) 名 人 之 可 均 备 电器 ， 帮 大 号 二 十 三 片 者 ; 在 八 十 度 之 否 ， 在 六 十 度 亦 
可 收 ， 惟 度 般 一 和 便 扰 音 , 储 电器 之 活动 片 及 固定 片 亚 佐 接 触 ?未 知 何 故 。 


( 答 ) 从 十 度 之 埋 坟 十 度 亦 可 收 到 ， : 乃 碘 石 机 遗 择 性 不 佳之 故 ， ， 烈度 能 一 友 
便 无 否 ， 万 接 灶 不 有 上 


海 法 租界 拉 都 路 黄 顺 南里 16 号 忆 德 峻 

(3 问 六 ”邑人 照 科学 壮 书 第 四 册 三 十 三 圆 装 一 收 埋 机 ， 成 炉 休 可 。 然 於 五 日 合 
; 其 所 收 之 世 灸 高 忽 低 ， 忽 有 包 优 ， ? 且 於 收 RUOK 之 区 ， 有 如 局 巡 记 
亦 如 汽车 束 ， 不 知 何 故 。 





人 答 ) 此 三 彝 病 ， 大 多 技术 不 鲁 ,日 其 不 从 即 生 全 化， 请 将 楼 要 完 于 钟 公 ， 
即 振 此 旦 。RUOK 播音 室 之 隔壁 有 局 过 ， 故 收 得 此 种 坦 童 。 Eee 
(4 间 ) “此 机 欲 比 平常 来 得 汐 亮 ， 则 当 如 何 改装 。 1 
壹 ) 可 加 低 肖 率 放大 ， 如 问答 和 刊 第 二 期 第 五 十 四 问 。 有 
(5 间 ) “ 。 设 将 此 机 之 蛛 交 式 黎 加 ， 后 四 加 上 ， 则 各 何 ， 关 进 
1 ， ”可 收 多 少 带 。 二 汪 
( 管 ) 劾 力 相仿 ， 碳 石 机 最 速 可 收 四 五 十 里 ， 加 有 有， 
上 海 站 旺 路 七 十 一 号 王 丫 塌 人 人 
《6 间 ) 。 。 癌 答 稼 刊 734 加 内 447 其 空 管 ， 其 屏 压 屏 流 多 少 。 再 有 CC?RIIL5 之 
”次 最 等 若干 - De 
( 管 ) 屏 压 250 V ， 屏 流 33 MA，， Ci 乱 1 Mfa,C2? 人 篇 -01 Mfd Ra =100000 
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(47 问 ) 
( 答 ) 


《8 天) 


和 ) 


二 29 癌 ) 
的) 


《10 阅 ) 





“人 ( 答 ) 











《LIL 问 ) 
( 答 ) 


12 间 ) 


第 二 十 二 页 年 二 2 月 < 无 人 ESE- 


今 有 交流 七 管 机 一 只 ， 傈 了 Remler 牌子 ， 初 装 时 声 藻 很 沟 ， 沈 已 作 理 
一 灾 ， 声 避 比较 以 前 攀 打 七 折 ， 下 故 ， 上海 新 新 从 未 收 到 RN 
亦 未 收 到 。 


或 因 芮 空 管用 盆 ， 或 因 修理 不 得 法 ， 他 攻 从 未 收 到 ， 玖 天 烙 不 佳 。 新 
新 公司 此 时 未 播 香 。 


此 机 只 能 收 XGAH, XGKH XGNE, XRLE 遍 香 此 光亮 ， 收 XGCD 次 

之 ,XGCM, XGYS,XGMY 中 能 收 到 ， 其 理 低 而 不 辩 。 杭 州 南 京 亦 可 收 南 
: 但 其 他 上 海 的 许多 电 吝 - 以及 天 津 北平 从 未 妆 到 ， 不 知 此 机 是 否 不 能 收 
上 壕 地 点 ， 抑 楼 件 有 损 填 。 


职 此 情形 此 楼 成 绩 倚 佳 ， 肪 天 粮 欠 佳之 故 ， 全 疯 全 人 作 矶 
”加 长 至 一 百 五 十 扩 当 可 见 劾 ， 否 旭 再 查 机 器 9 


部 车 高 低 不 定 ; 唱 玛 牢 途 忽然 提高 ， 后 又 回 下 ， 未 知 何故 


此 乃 机 之 病 象 ， 团 将 此 机 直 紧 法 至 有 纸 脸 之 店家 修理 之 ， ， 以 允 病 恰 砚 
”化 加 重 ， 而 二 损失 。 


上 海 茶 家 路 文 盛 坊 朱 煜 声 . 


完全 照 亚 美 第 十 一 种 驱 必 之 完 公 交流 电 收 理 ”能 否 毫 无 林 声 :如 哈 
只 及 娃 拍 声 


星 拍 声 帮 外 来 考 ， 收 香 机 中 不 厅 有 之 。 啥 喻 夫 则 凡 交 流 电 机 ， 至少 有 
一 些 , 但 可 使 之 其 轻 不 触 耳 。 ， 和 


亚 美 第 十 种 秀 本 之 三 回路 糠 圈 其 直 征 轿 肘 及 株 之 号 类 睛 天 示 之 


第 十 种 缉 本 乃 用 亚 美 530 号 标准 式 三 回路 粽 圈 ， 若 欲 自 出 可 查 问答 驼 
刊 第 85 间 >103 问 ，109 问 ，159 问 ，162 间 ?196 间 ，268 问 ， 届 300: 
间 等 。 


上 海 东 车 华 德 路 1024 并 84 号 赵 宣 柏 


合 棚 图 第 三 十 开 ， 三 三 亲人 朋友， 外 第 五 范本 不 用 ， 大 三 管 构 
两 电 是 否 必要 ， 用 之 妈 老 何 。 









第 一 答 






作 电 面 可 os 


沁 州 混 堂 疮 33 号 朱 虎 臣 


二 于 









上海 学 院 路 二 百 十 二 号 承 彭 年 


人 ( 答 ) 天 稼 之 劾 力 生 高 度 十 共有 Se: ' 同样 之 高 度 而 增加 储 电 量 划 佳 2 


答 ) ”请 查 十 二 期 十 三 期 问答 荣 刊 之 表 : 铁心 用 日 学 形 者 较 佳 


上 海 极 司 非 而 路 107 号 王 沉 囊 
5 间 ) 下 列 供 输 甲乙 电 电 源 释 压 器 之 设计 法 ， ， 及 粮 路 有 否 鲁 涡 ， 者 楼 第 四 程 





昌国 曙 钨 区 ]/ChnvRsiio 









( 答 ) 合 组 圆 中 表示 丙 电 之 联接 法 ， 第 玉 逢 和 范 本 所 用 之 乙 电 只 有 90 伏 脱 ; 故 ， 
不 用 丙 电 。 考 乙 电 有 压 高 旭 须 加 丙 电 ， 可 使 发 香 郊 而 不 失 鞭 。 : 


(13 问 ) 天 地 粮 篱 一 储 电 器 ， 则 天 糠 加 长 ， 减 低 高 度 ， 使 储 电 量 天 ， 收 音 成 柄 
当 佳 ”何以 加 高 旭 佳 ， 沽 低 旭 不 佳 ， 再 加 高 则 储 电 量 小 。 人 当 半天 稳 同 路 之 
储 电 量 大 (如 加 多 天 称 根 数 ) 旭 收 震 佳 。 


实 到 了 


低 高 度 旭 应 当 不 佳 也 。 


(14 癌 ) 电源 赦 压 器 饶 知 其 VA 无 特 ， 而 其 铁心 面积 之 大 小 ， 风 年 伏 肌 之 本 堵 
如 何 推算 ; 煞 心 形 日 字 (Shell Type) 及 口 字 形 (Core Type) 就 佳 。 : 


箔 本 ， 则 收 昔 机 部 之 粮 路 应 如 何 更 动 。 
今 芒 公 共 租 界 二 百 二 十 伏 脱 电 源 供 葵 427 一 只 ，401 三 只 ， 乙 电 从 45Y 
一 头 ， 90V 一 头 , 糠 路 照 亚 美 乞 本 第 四 种 
『 电 力 J 初 级 220 V. 
区 级 (供给 427 管 机 因 用 )(1)25x175= 4.375 V. A. 
( 供 答 二 只 401 管 赫 极 ) (2)5x.5 ”=25 V.A. 2 
代 乙 电 未 托 双 流 前 假定 芝 汪 
多 算 些 坊 108V. (3)108 x ,3 “=32.40V.A， 攻 


轴 流 管 401 秋 低 (4) 5x.:25 三 1.25 V.A， 
TI 十 2 十 3 于 4=40.525 V.A， 


『 铁 心 ]40525 V.A. 作 得 50 V.A. 计算 
故 钱 心 面积 入 12.6 平方 公分 
,重量 需 3.8 磅 汉 
;7 登 厚 36 公 厘 3 2 
『 圈 数 J 初 家 220x4.6- =1012 轿 2 2 
次 儿 (1)2.5x46=11.5 圈 
(2)5x4.6， =23 轿 
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(8)108x 4.6=497 图 
全 (和 55x46= 中 .3 图 
-用 称号 数 ] 
和 50 V.A 
， ，， 初 z50 =0， 227A 用 25 义 称 
机 (人 [和 
SS 洛 《2) 0.50 22 ?7) 
浊 人 
区 0.25 ， 距 时 
一 作 整 流 ， 二 全 拓 汪 5055505 
路 ， 二 ss 初 级 
(第 十 五 间 甲 图 ) ， 
本 


《第 十 五 癌 乙 图 ) 1 


16 风 ) 三 美 司 党 十 大 本 内 之 Ri1400 隐 刘之明 ， 用 疙 和 在 基 二 


径 之 木 必 上 粒 多 少 圈 。 
( 管 ) 此 种 电阻 ， , 须 用 阻力 糠 做， 只 要 阻 李 对， :而 党 儿 之 审 流 便 合 用 
， 不 论 圈 数 及 直径 。 
(17 问 ) 国 证 全 各 窜 之 斌 天， 其 入 入 之 厚 许 ， 和 
层 之 厚薄 相 加 。 





人 
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《18 癌 ) 。 。 用 极 薄 蛾 纸 ( 何 处 有 实 ) 夹 以 包 香 烟 之 萍 锡 钨 ， 甬 1 Mtd 等 之 固定 全 电 


( 答 ) 车 做 得 巧 亦 可 以 出 成 ， 但 不 易 异 成 。 卫 本 过 当 直 并 坟 检 红 作 半 让 、 
: o 净 并 问答 蒙 刊 廿 一 ， 十 二 期 。 本 
《19 间 ) 用 铀 穆 作 符 电 阻 时 ， 其 长 度 之 计算 是 否 坟 
所 要 之 阻力 
二 2 而 万 所 要 之 长 并 (十 各 


《20 间 ) 。 。 仿 合 关於 以 优 货 另 件 之 种 鲁 问 题 来 间 ,可否 部 明 其 问 者 ， 因 不 受 国 ， 


上 上 海 攻守 路 二 百 十 -是 扳 中 和 
CGI 间 ) 。 。 儿 稼 电 上 所 用 之 凌空 管 , 有 飞利浦 牌子 ， 奥 闪 商 排 东 天 机 之 习 和 请 电 
灯光 廉 是 否 一 家 。 本 
枚 (和 )、 是 的 。 人 


(22 间 ) 471-A 鲜 471B 芮 空 管 有 何 牙 别 。 


二 (23 问 ) 交流 三 管 机 ， 如 未 航 放 大 用 471-B ， 则 是否 比 401 稳 。 
7 是 的 ， 不肖 乙 志 之 电 爵 及 电流 要 足 ， : 两 志 从 压 要 尘 ， , 否 肥 钴 效 的 。 








改 答 ) 姜 不 用 各 片 相 加 之 厚薄 ， 请 套 阅 问答 薄 刊 廿 一 ， 廿 二 期 


二 海航 司 非 而 路 101 吕 周 省 三 









器 ”是否 有 烧 壤 或 危险 发 生 。 附 上 之 薄 云 母 片 旭 如 何 。 


《 答 ) 是 。 


故 不 答 之 ， 倘 有 优 货 之 收 香 机 ， 交 亚 美 公司 修理 或 较 验 者 ， 可 否 请 栅 性 利 
丛 拒 狗 接 收 ” 衬 


( 答 ) 可 以 。 但 关 庆 收 埋 机 方面 ， 亚 美 代 司 早已 不 接受 ， 不 过 有 许多 客人 云 
: 此 机 不 是 新 买 的 ， 若 率 而 不 修 ， 白白 选 答 他 一 笔 钱 ， 匣 再 买 一 付 ， 那 床 、 

多 迁 一 笔 给 其 他 一 个 外 国人 ， 者 修理 旭 倚 可 省 二 笔 费用 ， 使 得 外 ae 

一 笔 绕 ， 因 入 过 逢 理由 所 以 有 时 不 得 不 收受 的 ， 不 过 随 哇 贡 人 不 要 再 买 便 

ae "先生 以 仿 对 否 。 攻 < 





哗 ) .: 471-A 之 竹林 是 流入 牛 从 本 ;471 3 之 大 村 亿 流 局 四 分 二 “ 关 本 ,其 
余 完 至 相同 o471-A 现 已 停 届 o 
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。 杰 售 复 大 莫 顾 九 如 
《24 加 ) 若 照 亚 美 艇 本 第 七 种 做 ， 站 习 间 之 同 路 三 回路 二 管 抽 伟 低 ,或 


碍 街 。 

浊 “( 答 ) 稍 低 。 

(25 间 ) 。。 此 机 大 构 波长 最 长 可 有 多 少 公 尺 ， 吐 择 性 如 何 。 

”人 ( 答 ) 此 机 照 条 本 上 用 可 磷 储 电器 ， 则 小 甚 自 二 百 五 十 至 五 百代 尺 左右 ， 渤 
择 性 倚 佳 。 


Gom) 上 机 在 太 盒 未知 能 收 北平 天 津 播 香 否 ， 如 不 能 旭 门 管 求 复式 可 以 融 到 
” 交流 与 直流 收 程 有 无 分 别 ， 即 己 三 管 机 论 。 


( 答 ) 恐 不 能 收 ， 因 未 悉 术 盒 情形 故 不 能 确定 。 交流 与 直流 ， 车 其 凑 空 管 之 


力 与 用 电压 等 之 多 少 同 ， 央 效力 亦 同 “。 


六 团 镇 吴 伪 新 

《27 问 ) 照 亚 美和 旨 本 第 九 种 做 法 ， 仍 无 再 生 力 若 再 加 再 生 力 ， 其 成 炎 可 增加 
否 o 逢 本 上 B 90 与 A 之 间 有 004 Mfd 固定 人 备 电 器 何 用 ， 有 和 与 优 发 生 若 何 
天 侨 。 


 ( 答 ) 此 收 埋 机 不 加 同 输 圈 ， 有 时 因 接 粮 延长 天保 ， 已 将 发 生 振 温 ， 著 再 加 


再 生 力 糙 圈 ， 将 更 闪 山 整 。 固 定 备 电器 用 以 使 高 遇 率 电流 从 易 流 过 : 车 不 
用 则 电池 之 阻力 大 ,高 遇 率 电流 有 损失 ， 而 溅 收音 效 力 。 


尝 
运 

泵 
css 

这 等 克 和 准 汕 一 沾 


第 三 十 去 页 《站 二 年 一 月 王 - 民 ) 二 和 朱 二 伯 
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医 . : 。 加 有 全 区 jchswwResaie 


上 海北 河南 路 县 典 里 64 号 郭 永 年 汉 
袜 《28 间 ) Pilot 551 号 其 空 管 ， , 注 明 用 作 高 通 举 及 工 FE. Stage 之 用 ， 未 知 工 FE. 原 
> 文 需 何 。 可 作 低 尝 率 放大 之 用 否 。 


答 ) ”551 和 与 485 一 样 ， 乃 作 高 明 率 放大 着 , 工 F. 是 Intermediate Freency 肯 | 汪 
中 间 过 这 ， 仍 是 高 过 率 不 合 低 遇 达 放 大 之 用 。 


《9 癌 ) 。。 原 有 亚 灶 和 本 第 十 及 第 十 种 之 收音 机 一 座 ,不 尝 偶然 烧 去 401 及 412 
;全 新 得 真空 管 一 只 ， 摄 过 合 427 及 401， 做 一 般 高 率 之 交流 抽 如 国 不 知 
合 否 * 国 中 R? 及 Rs 订 多 少 风 旭 9， 2 








所 





( 司 癌 中 器 ) 


| 
wwQuuQouuu0 六 (oooooaood 


区 : 闹 雷 源 一 1 


~ V 一 435 VI 485  V2 401 工 .501 高 曲 波 糠 加 ， 工 .502 站 高 肖 波 类 图 “去 
LI2? 高 浊 李 扼 制 粽 图 I3 ”444 低 浊 率 扼 制 粽 图 “OOQ .00046: Ed 页 可 绞 储 志 器 二 汉 
CO2 07 Ca 1 Mfd 固定 储 志 器 “0G5 C6 2 Mfd 固定 储 芝 器 04 3 Mid 因 定 储 志 器 
04..00025 NMfd 固定 储 包 器 ”了 1,000 欧 姬 “了 5- Meg 4000 数 刀 
Ra 欧 1400 欧姆 


第 二 其 









答 ) 图 可 用 ，R2 可 用 40000 欧姆 ，Rs 绝 一 千 四 百 欧 姆 。 
《30 问 ) 上 壕 之 机 ， 所 利用 第 十 种 籍 本 内 固有 之 雳 件 ， 电 参 秋 压 器 之 高 压 合 用 


否 ， 或 须 另 婴 。 
《 答 ) 若 所 购 需 新 式 440 号 ， 则 可 用 不 必 改 造 。 潜 蔓 式 者 旭 不 合用 ， 但 改造 
不 合算 ， 还 是 买 一 只 新 式 者 。 货 式 者 留 作 他 日 之 用 。 
。 上海 此 玉 竺 候 典 里 十 五 号 李 滋 江 
《31 问 ) 用 有 包皮 之 入 作 天 糠 ， , 效力 以 头 共 裸 稳 否 。 
( 答 )  ， 。 若 长 短 高 低 等 此 相同 ， 则 亦 相同 。 


32 间 ) 近 照 第 一 种 能 本 ， 列 章 管 机 ， 芙 空 管用 430 号 ， 甲 电 用 二 伏 胶 ， 乙 电 
用 22 。 天 稼 长 四 二 五 凡 ， 高 钩 三 十 扩 ， 地 入 接 自来水 管 ， 收 本 起 能 不 用 
天 地 入 ” 陵 理 可 收 外 规 否 。 


(人 管 ) 天 稼 加 受 至 一 百 尺 ， 加 高 峻 属 面 三 十 尺 ， 亦 可 收 外 雹 o 
《83 问 ) 。 此 机 不 能 收 到 外 埠 ， 是 否 收音 效 力 弱 ， 或 外 违 播 理 需 本 埠 所 援 。 
和 《( 答 ) 需 本 境 所 援 ， 亦 是 一 种 原因 ， 天 和 粮 太 短 亦 是 一 种 原因 o 


二 人 E 海 由 和 铀 路 人 安里 十 九 号 彭 荣 椿 

(34 问 ) 现 用 RCA UX-119 强力 扩大 芙 空 管 ， 作 未 狗 低 遇 率 放大 ， 第 _ 狼 是 用 
过 201 A ， 谣 得 亦 不 好 ， 今 想 用 112 共 第 一 级 ， 未 毅 用 471 ， 可 否 驶 去 喇叭 
内 之 持 遍 o 


攻 丛 ) 抖 声 非 芙 空 管 不 合 ， 钨 乃 各 件 排 列 与 接线 不 冬 ， 乙 两 电 不 符 ， 袖 换 其 

去 容 管 乱用 ， 须 改良 电 谣 及 护 粮 。 

《35 问 ) 用 交流 电 其 空 管 作 低 遇 率 放大 是 不 是 放 喇 以 可 以 扰 拌 声 ， 交流 贯 空 

管 可 以 用 乾 电 吗 。 

答 ) 先生 之 机 ， 芒 拌 声 之 病源 不 在 其 空 管 ， 故 不 必 换 。 交流 虽 空 管 亦 可 用 
冀 电 。 

:海北 河南 路 桃源 坊 120 号 王 维 珊 

36 问 ) 自身 三 同 路 三 管 机 : 照 簿 本 做 以 前 收 香 消 好 :不料 基 前 数 日 ， 发 出 极 
大 之 水 贡 ， 天 糠 不 装 亦 有 此 种 现象 ， 此 可 见得 巧 非 天 空 静电 。 。 和合 将 机 拆 去 

重 装 ， 仍 是 如 此 : 不 知 何 故 ， ; 是 否 伙 压 器 源 稼 。 


第 - 症 - 八 页 ES 革 二 有 3 站 第 一 答 : 
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ea ， 用 了 胸 一 年 多 ， 如 现在 欲 换 新 的 ， 因 肯 殖 
。。” 傈 ;不知 能 否 换 一 亚 美 旁 特 401 A 做 检 湾 ， 然 全 再 撞 放 大 用 的 具 空 管 ” 


(二 二 可。 

下 海 梧 州 路 小 茶场 永泰 米 号 张 锦 林 

(38 问 ) 矿石 机 收 XCBL 非常 宛 ， 本 
) 答 ) 因 与 XCBL 电 训 甚 近 之 故 ， 不 用 地 义 无 厂 。 


(39 问 ) 我 从 前 有 单 管 册 ;在 上 海 不 能 匠 外 坟 ， 和 合 因 战事 往 乡间 ， 跌 申 一 百 : 
十 里 ， 反 比 上 海 收 理 来 得 好 ， 可 收 日 本 杭州 南京 花 州 上 海 等 播 于 ， 不 和 
.天 。 
二 哺 贿 阅 闫 答 荣 刊 第 十 四 期 第 坟 五 九 回 。 





人 ov 人 天 
人 是 天 洋 二 角 ， 大 十 字 及 外 每 十 字 2 


加 洋 五 分 ， 邮 票 代 洋 九 五 折算 收 二 分 个 分 两 种 





绕 有 照相 关 乱 本 十 ， 十 一 种 旭 造 四 管 灾 流 机 一 只 ?及 440 电源 册 杰 器 一 只? 硕 肥 价 出 汶 ， 接 

此 北京 路 十 七 吕 部 泰兴 行 全 金太 

有 关注 过 三 管 政 音 兢 _ 粗 及 莫 简 一 答 收 香 要 站 首 清晰 重合 内 志 包 利之 吕 闪 庆 从 出 这 区 

换 反 光 镜 箱 及 世 这 鲁 间 微 示 如 有 交流 志 收 音 机 出 这 敏 人 项 以 照相 届 及 从 符 册 仿 交 换 豆 夯 铺 寄 益 泽 这 由 

三 浊 今 有 亚 美 四 一 三 低 油 波 感 器 -- 只 及 弄 美 入 式 灼 座 二 只 此 保全 新 未 彰 用 过 吓 交 换 .00046 或 .0055 

每 或 00035 可 灵 窜 电器 一 只 及 庆 度 乌 一 只 或 现 多 五 元 亦 可 下 午 铺 向 北山 四 路 杨 家 坟 山 时 过 一 五 一 虑 区 就 漳 具 
。 发 染 他 接洽 或 电话 元 二 四 三 五 钱 可 愉 接 洽 娄 货 不 换 如 集 秘 度 兽 则 固定 容 电 器 亦 可 ) 

和 汪 本 二 本 本 让 全 用 少 电 机 《在 二 人 和 的 攻 放 到 更 本 本 

配合 意 请 王 虹口 亿 证 路 乍浦 里 24 发 和 洪 妊 面 洽 o 1 

E 3 天 4 和夫 东 吉 人 不 合 不 全 上 训 天 这 汪 世 天 十 X 台 和 

“去 滥 有 德国 货 0005 可 缮 储 电 器 两 只 ， Pilot UX 式 强 戈 检 座 雨 区 区 二 十 Ohmr 可 培 电 队 

人 3 禄 准 三 同 路 入 图 一 只 3 及 美国 货 三 十 刻度 盘 两 只 ; 各 件 均 此 完整 如 新 3 5 念 夺 交换 七 下 成 新 之 00984 三 

潮 雪人 包 器 ;及 1 二 [5 之 才 志 光宇 答 各 一 只 ?货代 不 在 大 以 旨 人 由 瑚 ”或 以 现金 二 朱 元 旗 投 画 人 

二 一直 一 驶 志 公 胖 行 地 基部 所 加 程 丰 接洽 9 ER 本 渍 
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鸥 加 有 运 恤 
四 移 五 角 
每 期 二 分 
代 洋 厌 五 折 
- 人 
-对 面 ( 印 音色 ) 个 宰 七 十 下 元 
封底 储 页 (可 印 三 色 ) 每 期 洋 五 十 元 
封面 内 全 页 ( 印 重 色 ) 每 期 洋 四 十 五 元 “ 
封底 内 有 至 页 ( 印 埋 色 ) 二 “每 期 洋 四 十 元 下 
节目 中 至 页 (印章 色 ) = 每 期 斥 耻 十 元 3 
节目 中 人 牢 页 (印章 色 ) “人 所 当 十 演 元 二 
节目 中 每 寸 (印章 色 ) 1 
”和 节目 旁 每 项 (印章 色 ). 每 期 涩 十 人 元 - 
- 葵 
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”1 ” 遍 基 网 左 伍 要 庆 革 位 要 正大 从 盘 呈 作客， 驹 
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煤 1、 1 梅 夺 名 计 尘 芝 闪 并 克 后 姓 吉 抒写 


Rn 蔷 有 济 草 相 变 闪 其 | Re( ee 2 ) 
2 





-Be -aa 


